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JAN SZLAGORSKI 


Dyrektor muzyki przy kościele N. P. Maryi, 


przeżywszy lat 39, po dlugićj dolegliwéj słabości, opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 
22 Września 18/0 r. życie zakończył. 


Stroskana Zona wraz Z Córką, zapraszają Przyjacioł i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z wikaryi 
przy kościele N. P. Maryi do tegoż kościoła w Sobotę dnia 24 b. m. o godzinie 9 zrana, a po odbytém 


NABOŻEŃSTWIE ŻAŁOBNEM 


na miejsce wiecznego spoczynku. 


W Drukarni „CZASU* w Krakowie. 


